TOMASZ PRYLINSKI 


Architekt, 


urodzony dnia 24 Sierpnia 1842 r. w Warszawie, zmarł po krótkich 
cierpieniach d. 15 Listopada 1595 r. w Monachium. 
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Pogrzeb odbedzie sie w Krakowie z Dworca kolei wprost na Cmentarz, we Srode 
dnia 20 Listopada b. r. 0 godzinie wpöl do 4 po poludniu. 


Pozostała wdowa i dwaj synowie proszą Krewnych i Zyczliwych o udzial w tym 
smutnym obrzedzie. 


NABOZENSTWO ZALOBNE 


odprawi się we Czwartek d. 21 Listopada b. r. o godz. 10 rano w Kościele XX. Zmartwychwstancow. 


W drukarni „CZASU* w Krakowie. 


